Cleopatra, accendi la luce! 


ll'origine della teoria 
econdo cui le piramidi 
erano illuminate con luce 
elettrica (1) c'è un bel bassori- 
lievo proveniente dal tempio 
della dea Hator a Dendera (2010 


a.C. circa): la scena raffigura un 
fiore di loto che trattiene il 
potente e demoniaco serpente 
Apofi (nemico del dio sole Ra), 
retto da una figura avvolta in 
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una sorta di cilindro. 

E’ una scena religiosa, ma 
per gli amanti dei misteri la 
spiegazione è un’altra: il fiore è 
un'ampolla dotata di filamento 
metallico e il sostegno è un 
pilastro Jed, un meccanismo 
che trasforma impulsi elettrici da 
bassa ad alta tensione. In 
sostanza nella stele sarebbe 
raffigurata... una lampada. 


